Google Bubble Level y las mejores apps alternativas de nivel para Android y iPhone (2026)
¿El nivel de burbuja oculto de Google es suficiente? Comparamos las limitaciones del nivel de Google con las mejores apps de nivel dedicadas para Android e iOS, incluyendo Bubble Level & Angle Gauge.
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Google tiene un nivel de burbuja oculto

¿Sabías que Google tiene un nivel de burbuja integrado directamente en la Búsqueda de Google? Solo tienes que buscar "bubble level" o "nivel de burbuja" en tu teléfono Android y aparecerá un nivel interactivo directamente en los resultados de búsqueda.

Funciona utilizando el acelerómetro de tu teléfono, el mismo sensor que detecta cuándo giras la pantalla. Para tareas rápidas como colgar un marco de fotos, puede ser suficiente.


Dónde el nivel de Google se queda corto

Aunque es un truco ingenioso, el nivel de burbuja de Google tiene 6 limitaciones importantes que lo hacen poco fiable para cualquier trabajo serio:


	Sin calibración — Este es el defecto crítico. Cada sensor del teléfono tiene una pequeña desviación de fábrica. Sin calibración, el nivel de Google puede estar desviado fracciones de grado sin que lo sepas, lo que se acumula en distancias largas.

	Un solo modo — Solo funciona con el teléfono plano. No hay modo de superficie, modo de borde ni modo de inclinómetro.

	Sin lectura de ángulo — Ves una burbuja moverse, pero no un valor numérico real del ángulo.

	Sin función de retención/bloqueo — No puedes congelar la lectura para anotarla o compararla.

	Sin historial ni uso compartido — No hay forma de guardar mediciones o compartirlas con otros.

	Sin guía de tolerancia — No te indica si tu medición está dentro de los límites aceptables para tu tarea específica.




Lo que te ofrece una app de nivel dedicada



	Función	Nivel de Google	App de nivel dedicada



	Calibración	❌ No	✅ Completa con perfiles

	Modos	Solo 1 (plano)	4+ (plano, superficie, borde, inclinómetro)

	Lectura de ángulo	❌ No	✅ Numérica precisa

	Función de retención	❌ No	✅ Congelar lectura

	Tolerancia	❌ No	✅ OK/CERCA/FUERA

	Diagnósticos	❌ No	✅ Auto-comprobación del sensor

	Compartir	❌ No	✅ Tarjeta de medición

	Sin conexión	❌ Requiere internet	✅ Funciona sin conexión





Nuestra mejor elección: Bubble Level & Angle Gauge

Gratuita, sin anuncios, 21 MB, Android + iOS

📱 Descargar en Google Play | Descargar en App Store


	4 modos de medición — Burbuja plana, nivel de superficie, nivel de borde e inclinómetro de 360°

	Calibración completa de 180° — Con perfiles guardados, deshacer y auto-comprobación del sensor

	Múltiples unidades — Grados (°), porcentaje (%), mm/m y relación

	Indicador de tolerancia — Sistema visual OK / CERCA / FUERA para evaluación rápida

	Barra de confianza — Muestra la estabilidad de la lectura actual en tiempo real

	Función de retención — Congela la medición actual con un toque

	Bloqueo de orientación + pantalla encendida — La pantalla no se apaga ni rota mientras mides

	Compartir tarjeta de medición — Comparte lecturas como imagen con todos los datos

	Sin recopilación de datos — No se recogen datos personales ni de uso

	Sin anuncios — Interfaz limpia, sin distracciones




Otras apps de nivel

Clinometer de Plaincode

Disponible para iOS. La versión básica es gratuita, la versión pro cuesta $1.99. Una app bien diseñada con interfaz limpia, pero limitada a una sola plataforma.


Gamma Play Level

Disponible para Android. Gratuita pero con publicidad excesiva. La cantidad de anuncios interfiere significativamente con la experiencia de uso.


Apple Measure Level

Integrado en iOS dentro de la app Medición. Básico pero funcional para tareas simples. Sin calibración avanzada ni modos múltiples.


Smart Tools Level

Disponible para Android. La versión pro cuesta $2.99. Funcional pero requiere permisos excesivos que no están relacionados con la funcionalidad de nivel.


Tabla comparativa completa



	App	Modos	Calibración	Lectura de ángulo	Tolerancia	Retención	Anuncios	Precio	Plataformas



	Bubble Level & Angle Gauge	4	✅ Completa	✅ Multi-unidad	✅ OK/CERCA/FUERA	✅	Sin anuncios	Gratis	Android, iOS

	Nivel de Google	1	❌	❌	❌	❌	N/A	Gratis	Android

	Apple Measure Level	1	Básica	✅ Solo grados	❌	❌	Sin anuncios	Gratis	iOS

	Clinometer	2	✅	✅	❌	✅	Limitados	Gratis / $1.99	iOS

	Gamma Play Level	2	✅	✅	❌	❌	Excesivos	Gratis	Android

	Smart Tools Level	2	✅	✅	❌	✅	Algunos	Gratis / $2.99	Android





Cuándo usar cada opción


	Colgar un marco de fotos — El nivel de Google puede funcionar, pero una app con calibración te da mejor precisión.

	Nivelar una estantería o electrodoméstico — Usa una app dedicada con modo de superficie y lectura numérica.

	Medir la pendiente del suelo — Necesitas lectura de ángulo en múltiples unidades y función de retención.

	Comprobar marcos de puertas y fontanería — El modo de borde y la tolerancia son esenciales.

	Pendiente de drenaje — Necesitas medición precisa en mm/m o porcentaje con indicador de tolerancia.

	Construcción profesional — Solo una app completa como Bubble Level & Angle Gauge con calibración, múltiples modos y compartir mediciones.




Cómo obtener lecturas precisas


	Calibra primero — Siempre calibra tu app antes de medir. La calibración de 180° elimina la desviación del sensor.

	Retira la funda — Las fundas del teléfono pueden crear una superficie desigual que afecta la lectura.

	Espera a que se estabilice — Dale al sensor un par de segundos para que la lectura se estabilice antes de anotar el valor.

	Usa el borde plano — Coloca el borde plano del teléfono directamente sobre la superficie para mayor precisión.

	Evita campos magnéticos — Los imanes y dispositivos electrónicos cercanos pueden afectar los sensores del teléfono.




Preguntas frecuentes

¿Es el nivel de Google suficientemente preciso para bricolaje?

Para tareas muy básicas como colgar un cuadro, puede servir. Pero sin calibración, puede tener una desviación de varios décimos de grado, lo cual se nota en trabajos más precisos o en distancias largas.


¿Puede un teléfono reemplazar un nivel físico?

Con una app bien calibrada, un smartphone moderno puede alcanzar una precisión de ±0.1°, comparable a muchos niveles físicos de consumo. Para construcción profesional, un nivel láser sigue siendo la referencia.


¿Qué significa una lectura de 0.2° en una superficie plana?

Puede significar que la superficie tiene una ligera inclinación real, o que el sensor de tu teléfono necesita calibración. Calibra la app y vuelve a medir para obtener el valor real.


¿Las apps de nivel consumen mucha batería?

El acelerómetro consume muy poca energía. Una sesión típica de medición apenas afectará tu batería. La función de pantalla encendida usa más energía que el propio sensor.


Conclusión

El nivel de burbuja de Google es un truco útil para emergencias — cuando necesitas una referencia rápida y no tienes nada más a mano. Pero para cualquier trabajo real, desde proyectos de bricolaje hasta construcción profesional, necesitas una app dedicada con calibración adecuada, múltiples modos y lecturas precisas.

Bubble Level & Angle Gauge es nuestra recomendación: gratuita, sin anuncios, con calibración completa de 180° y todo lo que necesitas para mediciones fiables.

📱 Descargar para Android | Descargar para iOS
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